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Ubersichtstabelle Kamera/Objektiv/VerschluB 
Table Camera/Lens/Shutter 


Kamera-Modell 
Camera 


Objektiv 
Lens 


‘Spezial- 
verschluB 


Special 
Shutter 


Norm. 
verschluB 


Standard 
Shutter 


Bildtafel 
Illustration 
Plate 


August 1964 


Adox, Wiesbaden 


Rep.-Anl. 
Seite 


Rep. Instr, 
Page 


Schmierplan 


Lubrication 
Schedule 





Adox 300 


Cassar 


2,8/45 


CS—1110—621 


CN—1110-010 


CN—1110—010 
CN—1110—000 


CN—1110—000. 





Adox 300 


Cassar 


2,8/45 


CS—1112—653 


CN—1112-010 


CN—1112—010 
CN—1110—010 
CN—1110—000 


CN—1110—000 





Adox 300 


CS—1112-654 


CN—1112—010 


CN—1112—010 
CN—1110—010 
CN—1110—-000 


CN—1110—000 





Adox 300 





Xenar 


2,8/45 





CS—1110—656 


CN—1110—010 








CN—1110—010 
CN—1110—000 








CN—1110—000 





COMPUR-WERK MUNCHEN 





70 November 1964 


Ubersichtstabelle Kamera/Objektiv/VerschluB Agfa-Gevaert 
Table Camera/Lens/Shutter Miinchen 


Spezial- Norm- Rep.-Anl. 
Kamera-Modell Objektiv verschluB verschluB Bildtafel Seite | Schmierplan 


Camera Lene Special Standard Illustration Rep. Instr.) Lubrication 
Shutter Shutter Plate Page Schedule 





Color-Solinar 
2,8/30 


— 1914000 | 27-29 
Optima-Parat CS 1914-102 | 1914-000 foes 5/8 1914-000 








Solinar 


Isolette III 35/75 


CS 1110-126 1110—000 1410—000 1-4 1110—000 





Solinar 


Super Isolette aie 


CS 1110-129 1110—000 1110-000 1110—000 





Solinar 


Super Solinette 3,5/50 CS 1110-130 1110—000 1110—000 1110—000 








Solinar 


3,5/50 CS 1110-132 1110—000 1110-000 1110—000 


‘Ansco Super Regent 





Apotar 1112-010 


315/45 CS 1112-134 1112-010 4410-010 1110-000 
, 1110-010 


Silette 





1110-010 
1110—000 


Super Silette ane CS 1110-135 1110-010 1110-000 





Isolette IV ar cs 1110-137 | 1110-000 1110-000 1110-000 





Solagon 
2,0/50 


1110—010 


CS 1110-138 1110-010 4110-000 


Super Silette 1110—000 





+ Color-Solinar 1110—030 
Ambi Silette 8/50 CS 1110-139 1110—030 4110—000 1110-010 





Solinar 
2,8/50 


1110-010 
Ansco Super Memar CS 1110-140 1410—010 4110—000 1110—000 








1112-010 
CS 1112-141 1112-010 1110-010 1110—000 
1110—000 


Solinar 


Silette L 2,8/50 








Color-Solinar cS 1110-142 4110-010 1110-010 


Super Silette L 28/50 1110-000 


1110-000 





1142-010 
eae cs 1112-143 | 1112-010 1110-010 * 1110-000 


Silette 
4110-000 ae 











Siehe gesonderte Mappe fur 

Color Apotar S eeniesua | dann Compur-Automat-Verschlisse 
3,9/39 See separate 

“Compur-Automat" Folder 


Optima 





Siehe gesonderte Mappe fur 
Optima It! Color Apotar Compur-Automat-Verschlisse 
Optima lll S 2,8/45 CST 1a8: THA 005 See separate 
“Compur-Automat* Folder 





Siehe gesonderte Mappe fiir 
Color-Solinar-R Compur-Automat-Verschliisse 
Selecta -M 28/45 cs 1114-150 | 1114-005 Seo ssparate 
“Compur-Automat* Folder 





Siehe gesonderte Mappe fiir 

Color Apotar Compur-Automat-Verschlisse 
28/45 cS 1114-151 1114-001 Sas coaprate 

“Compur-Automat* Folder 


Optima 500 








‘Siehe gesonderte Mappe fur 
Color-Solinar Compur-Automat-Verschlisse 

Optima 500 S 2,8/45 CS 1114-151 1114-001 See separate 

“Compur-Automat" Folder 




















COMPUR-WERK MUNCHEN 


+66 August 1964 


Ubersichtstabelle Kamera/Objektiv/VerschluB 


Balda, Biind 
Table Camera/Lens/Shutter piper 


Spezial- Norm. Rep. Instr. 

Kamera-Modell Objektiv verschluB verschluB Bildtafel Seite | Schmierplan 
Camera Lens Special Standard Illustration |Rep. Instr. Lubrication 

Shutter Shutter Plate Page Schedule 





Super Baldamatic Baldanar CS—1114-603 | CN—1114-005 | Siehe gesonderte Mappe fir Compur- 
2,8/45 Auiomat-Verschlisse 


See separate “Compur-Automat” 
Folder 





Super-Baldina Xenon/Heligon CS—1110—611 | CN—1110—010 | CN—1110—010 CN—1110—000 
2,0/50 CN—1110—000 





Baldina Xenar/Radionar CS—1112-618 | CN—1112-010 | CN—1112-010 CN—1110—-000 
2,8/50 CN-1110-010 
CN—1110-000 





Baldamatic | Xenar 2,8/45 CS—1110—664 | CN—1110—016 | CN—1110—016 CN—1110—016 
CN—1110—018 CN-1110—000 
CN—1110—000 





Baldamatic III Div. Obiektive ¢$—1110--672 | CN—1110-034 | CN—1110-034 CN—1110-034 
in Compur- 

Weechselfassung CN—1110-035 
Interchangeable Lenses CN—1110—000 CN—1110—000 
in Compur 
Quick-Change Mount 























COMPUR-WERK MUNCHEN 





A\Dezember 1965 


Ubersichtstabelle Kamera/Objektiv/VerschluB 


Braun, Nirnberg 
Table Camera/Lens/Shutter 


Spezial- Norm- ast Rep.-Anl. 
Kamera-Modell Objektiv verschluB verschluB Bildiatal Seite 


Camera Lens Special Standard Mustration lpep, instr.) Lubrication 


——__§_}—_"_ Shutter Plate Page | Schedule 
Colorette Super II Div. Objektive CN—1110-030 | CN—1110-030 | CN—1110—-030 CN—1110-030 


in Compur- CN—1110—000 CN—1110—000 
Wechselfassung 
Interchangeable Lenses 
in Compur 
Quick-Change Mount 


Schmierplan 








Colorette Super | Cassar $ CS—1112-612. | CN—1112-010 | CN—1112-010 
2,8/45 CN—-1110-010 
CN—1110—000 CN—1110-000 





Paxette IL Plastigon CS—1110—657_ | CN—1110—010 | CN—1110—-010 
2,8/50 CN—1110—000 CN—1110—000 








Paxette IL CS—1110—658 | CN—1110—010 | CN—1110—-010 
CN—1110—000 CN—1110-000 





Colorette Super | Plastigon CS—1112—659 | CN—1112—010 | CN—1112—000 
2,8/50 CN—1110—010 
CN—1110—000 CN—1110—000 





Paxette Reflex |B Cassarit CS—1110—661 | CN—1110—000 | CN—1110—-035 ICN-1110-034/035 
2,8/50 CN—1110—000 CN—1110—000 





Paxette Reflex Div. Objektive cs—1110—669 | CN—1110-035 | CN—1110—-035 CN-1110-000 
automatic in Compur- CN—1110--000 CN—1110-000 
Wechselfassung 
Interchangeable Lenses 
in Compur 
Quick-Change Mount 





Paxette 28 LK Xenar CS—1916—601 | CN—1916—004 | CN—1916—001 CN—1916—001 
2,8/38 CN—1915—001 CN-1915—001 





Paxette 28 BC CS—1916—602 | CN—1916—001 | CN—1916—001 CN—1916—001 
CN—1915—001 CN—1915—001 




















COMPUR-WERK MUNCHEN 





* 66 August 1964 


Ubersichtstabelle Kamera/Objektiv/VerschluB 
Table Camera/Lens/Shutter 


Diax, Ulm 


Spezial. Norm- Bildtafet |Rep-Anl. 


Kamera-Modell Objektiv verschluB verschluB Seite aaa 
Illustration Lubrication 


Camera Lens Special Standard alate Rep. Instr) schedule 
Shutter Shutter Page 


Schmierplan 





Diax L—1 Trinar 2,8/45 CS—1112—655 | CN—1112—010 | CN—1112—010 
CN—1110—010 
CN—1110—000 CN—1110—000 





Diax la, Ib, Ila, IIb Diverse CS—1210—698 | CN—1210—000 | CN—1110—000 CN—1110—000 
Wechselobjektive 
Interchangeable Lenses 


























COMPUR-WERK MUNCHEN 


A)Dezember 1965 


Ubersichtstabelle Kamera/Objektiv/VerschluB Diverse Firmen 
Table Camera/Lens/Shutter Various firms 


Spezial. Norm- . Rep.-Anl. i 
Kamera-Modell Objektiv verschluB verschluB Bikifarel Seite | Schmierplan 
Camera Lens Special Standard Mlustration Ipep instr,| Lubrication 


Shutter Shutter Plate Pegs Schedule 





diverse Objektive CS—1210—601 | CN—1210—051 | CN—1210—051 26 
Interchangeable Lenses CN—1110—000 1-4 CN—1110—000 











COMPUR-WERK MUNCHEN 





+6 August 1964 


Ubersichtstabelle Kamera/Objektiv/VerschluB 


Franka, Bayreuth 
Table Camera/Lens/Shutter 


Spezial- Norm- Bildtafe! | Rep-Anl. 


Kamera-Modell Objektiv verschluB verschluB : Seite EM 
‘ Illustration Lubrication 
Camera Lens Special Standard Plate Rep. Instr, Schedule 


Shutter Shutter Page 


Schmierplan 





Xenar 3,5/80 CS—1110—605 | CN—1110—000 | CN—1110-000 |} 1-4 | CN—1110-000 








COMPUR-WERK MUNCHEN 





A/Dezember 1965 


Ubersichtstabelle Kamera/Objektiv/VerschluB Graflex. Inc. 
Table Camera/Lens/Shutter Rochester 3, N.Y. 


Spezial. Norm- ‘ldtafes | [REP-AL 

Kamera-Modell Objektiv verschluB verschluB Bildtafel | Seite 
Camera Lens Special Standard ee Rep. Instr. 

Shutter Shutter ats Page 


Schmierplan 


Lubrication 
Schedule 





XL75 Grandagon CS—1110—627_ | CN—1110—000 | CN—1110—000 1-4 CN—1110—000 
5,6/58 





Super-Angulon CS—1110—628 | CN—1110—000 | CN—1110—000 CN—1110—000 
8/47 





Rotelar CS—1210—605 | CN—1210—051 | CS—1210—660 
6,6/270 CN—1210—051 
CN—1110—000 CN—1110—000 





CS—1210—668 | CN—1210—051 | CS—1210—660 
CN—1210—051 
CN—1110—000 CN—1110—000 





Zeiss-Tessar CS—1210-691 | CN—1210—051 | CS—1210—660 


3,5/100 CN—1210—051 
CN—1110—000 CN—1110—000 








CS—1210—692 | CN—1210—051 | CS—1210—660 
CN—1210—051 
CN—1110—000 CN—1110—000 





Heligon - | esa e CN—1210—051 | CS—1210—660 


CN—1210—051 
CN—1110—000 CN—1110—000 


2,8/80 





CS—1210-694 | CN—1210—051 | CS—1210—660 
CN—1210—051 
CN—1110—000 CN—1110—000 





CS—1307—606 | CN—1307—000 | CS—1307—607 
CN—1307—000 CN—1307—000 





Planar CS—1307—607 | CN—1307—000 | CS—1307—607 
2,8/100 CN—1307—000 CN—1307—000 





Heligon CS—1307—608 | CN—1307—000 |} CS—1307—607 
2,8/95 CN—1307—000 CN—1307—000 





Speed Graphic Optar CS—1307—-617 | CN—1307—000 } CN—1307—000 CN—1307—000 
45/105 





CS—1307—624 | CN—1307—000 | CS—1307—607 
CN—1307—000 CN—1307—000 


COMPUR-WERK MUNCHEN 























+6 August 1964 


Ubersichtstabelle Kamera/Objektiv/VerschluB 


lloca, Hamburg 
Table Camera/Lens/Shutter 


Spezial. Norm. Bildtafe: | ReP--Anl. 


Kamera-Modell Objektiv verschluB verschluB i Seite ca 
Pa : chet, Sata Mlustration Joo Lubrication 
camera ens pecia stander Plate ep. Instr] schedule 


Shutter Shutter Page 


Schmierplan 





Rapid IL Cassarit CS—1112—651_ | CN—1112—010 | CN—1112—010 
und IIL 28/50 CN—1110—010 


CN—1110—000 CN—1110—000 
| a! 


lloca Rapid IIL Heligon CS—1110—652 | CN—1110—010 | CN—1110—010 CN—1110—000 
2,0/50 CN—1110—000 











loca Rapid III Culminar CS—1110—660 | CN—1110—-010 | CN—1110—-010 CN—1110—000 
2,8/50 CN—1110—000 





+ 
lloca Electric div. Objektive CS—1110—662 | CN—1110—034 | CN—1110—034 | 21 CN—1110—034 
in Compur- CN—1110—000 CN—1110-000 
Wechselfassung 
Interchangeable Lenses 
in Compur 


Quick-Change Mount _|_ 





Argus C 100 Cyntar II CS—1110—665 | CN—1110—010 | CN—1110—010 CN—1110—000 
28/52 CN—1110—000 





Argus C 100 Cyntagon II CS—1110—666 | CN—1110—010 | CN—1110—010 CN—1110—000 
2,0/48 CN—1110—000 








lloca Automatic Heligon CS—1110—683 | CN—1110—025 | CN—1110—025 CN—1110—025 


2,0/50 CN—1110—000 CN—1110-000 





loca Automatic Ysarex CS—1110-684 | CN—1110—025 | CN—1110—025 CN—1110—025 
2,8/50 CN—1110—000 CN—1110—000 


al 


loca Rapid | Cassarit CS—1112—691 | CN—1112—010 | CN—1112—010 
2,8/50 CN—1110-010 CN—1110—000 
CN—1110—-000 





























COMPUR-WERK MUNCHEN 


ADezember 1965 


Ubersichtstabelle Kamera/Objektiv/VerschluB Kodak, 
Table Camera/Lens/Shutter Stuttgart 


Spezial. Norm- Rep.-Anl. 
Kamera-Modell Objektiv verschluB verschluB Bildtafel Seite | Schmierplan 


Camera Lens Special Standard Illustration |Rep. Instr.) Lubrication 
Shutter Shutter Plate Page Schedule 


Instamatic 500 Bence CS—1914—301 | CN—1914—000 | CN—1914—000 Te CN—1914—000 
2,8/38 6 


Instamatic 250 Reomar cs—1916—302 | CN—1916—001 [CN—1916-001 | 35 | CN—19716-001 
2,8/38 CN-1915—001 | 34 | CN—1915-001 


Retina |b Xenar CS—1110—337 | CN—1110—000 | CN—1110—000 1-4 CN—1110—000 
2,8/50 


Retina Ill c Xenon C CS—1110—338 | CN—1110—000 | CN—1110-000 | 1-4 | CN—1110-000 
2,0/50 


Retina Ilc Xenon C CS—1110—340 | CN—1110—000 }| CN—1110—000 1-4 | CN—1110—-000 
2,8/50 


Retinette Reomar CS—1112—341 | CN—1112—010 | CN—1112—010 
35/45 ohne Licht- CN—1110—030 CN—1110—020 
werteinstellung CN—1110—010 
without Light CN—1110—000 CN—1110—000 
Value Setting 


Retinette | ¢es—1112—341 | CN—1112-010 [ CN—1112--010 
mit Licht. CN—1110-030 CN—1110-020 
werteinstellung CN—1110-010 
with Light CN—1110-000 CN—1110-000 
Value Setting 


Retina Ilc Heligon C CS—1110—342 | CN—1110—000 | CN—1110—000 CN—1110—000 
0 



































Retina Ill c Hellgen CS—1110—343 | CN—1110—000 | CN—1110—000 CN—1110—000 
2,0/50 





Retina Reflex Xenon C CS—1110—346 | CN—1110—020 | CN—1110—020 CN—1110—020 
2,0/50 CN—1110—000 rE N—1110—000 








Retina Reflex Heligon C CS—1110—347_ | CN—1110-020 | CN—1110—020 
2,0/50 CN—1110—000 


Retinette II Reomar CS—1112—355 | CN—1112—010 | CN—1112-010 
2,8/45 CN—1110—030 CN—1110—020 
CN—1110—018 
CN—1110—010 4 

CN—1110—000 1-4 | CN—1110—000 


Retina IIS Xenar CS—1110—356 | CN—1110—026 | CN—1110—026 | 18-19 |CN-1110-025/026 
2,8/45 CN-1110—025 
CN—1110—018 
CN—1110—010 
CN—1110—000 CN—1110—000 


Retina III'S div. Objektive ¢s—1110—358 | CN—1110-034 | CN—1110—034 ICN'1110-034/035 

in Compur- CN—1110-030 

Wechselfassungen CN—1110-010 

Interchangeable Lenses CN—1110—000 CN—1110-000 
in Compur 

Quick-Change Mounts 


Retina Reflex III div. Objektive in Compur-]| CS—1110—359 | CN—1110—035 | CN—1110—035 ICN-1110-034/035 
Retina Reflex S Wechselfassungen CN—1110—034 
Interchangeable Lenses CN—1110—030 

in Compur CN—1110—016 
Quick-Change Mounts CN—1110—000 CN—1110—000 


Retina Reflex IV div. Objektive in Compur-| CS—1112—359 | CN—1110—035 | CN—1110—035 CN—1110—035 
Wechselfassung CN—1110—034 CN—1110—034 
Interchangeable Lenses CN—1110—030 
in Compur CN—1110—016 
Quick-Change Mounts L CN—1110—000 1-4 CN—1110—000 


Retina Automatik Xenar CS—1114—372 | CN—1114—005 Siehe gesonderte Mappe fir 
Ilund II 2,8/45 Compur-Automat-Verschlisse 


See separate “Compur-Automat” 
Folder 


Retina | BS Xenar CS—1112—375 | CN—1112—004 | CN—1112—004 25 CN—1112—004 

und II F 2,8/45 CN—1112—010 
CN—1110—020 5 
CN—1110—000 | 1-4 | CN—1110—000 


COMPUR-WERK MUNCHEN 


CN—1110-020 
CN—1110-000 


















































+67 


Ubersichtstabelle Kamera/Objektiv/VerschluB 
Table Camera/Lens/Shutter 


Kamera-Modell 
Camera 


Objektiv 
Lens 


Spezial- 
verschluB 
Special 
Shutter 


Norm. 
verschluB 
Standard 

Shutter 


Bildtafel 


Illustration 
Plate 





Technika 70 
und 
Super Technika 9 x 12 


Super Angulon 8/65 
Angulon 6,8/65 
Technikon 5,6/58 


CS—1110-645 


CN—1110—000 


ail 


CN—1110—000 





Technika 70 


Xenar 3,5/100 

Press Xenar 4,7/127 
Symmar 5,6/100 
Symmar 5,6/135 

Tele Arton 5,5/180 
Super Angulon 4/53 
Super Angulon 5,6/90 
Super Angulon 8/75, 
Super Angulon 8/90 
Xenotar 4/100 

Tessar 3,5/100 
Telomar 5,5/180 
Biogon 4,5/45 

Tele Technikon 4,5/180 
Apo-Lanthar 4,5/100 
Apo-Ronar 9/150 


Press Xenar 4,7/127 
Symmar 5,6/135 


Super Technika 9x12 


Super Technika 13x18 


Super Angulon 4/53 
Super Angulon 5,6/90 
Super Angulon 8/75 
Super Angulon 8/90 
Repro-Claron 9/210 


Super Angulon 8/90 


CS—1210—602 








Linhof 220 


Technika 70 





Technikar 3,5/95 


CN—1210—051 


CN—1210—051 
CN—1110—000 


CN—1210—000 
CN—1110—000 


26 
14 


14 





Sonar 4,8/180 


CS—1210—661 
(fraher auch in 
Cs—1307—618 

eingebaut) 
(formerly also 


installed in 
cS—1307—618) 


CN—1210—051 


CS—1210—660 
CN—1210—051 





Technika 70 
Super Technika 9 x 12 
Super Technika 13 x 18 


Biogon 4,5/75 


CS—1210—662 


CN—1210—051 


CS—1210—660 
CN—1210—051 
CN—1110—000 


4/S 
26 


Mai 1966 


Schmierplan 


Lubrication 
Schedule 


CN—1110—-000 


CN—1110—000 


a 
CS—1210—604 | CN—1110—000 | CS—1210—604 4 CS—1210—604 


CN—1110—010 


CN—1110—000 


CN—1110—000 | 1-4 


CN—1110—-000 





Super Technika 9 x 12 
Super Technika 13 x 18 


Kardan 18 x 24 


Technika 70 
Super Technika 9 x 12 








Super Angulon 8/121 


Biogon 4,5/53 


CS—1210—663 


CS—1210—051 


CS—1210—660 
CN—1210—051 
CN—1110—000 


CN—1110—000 





CS—1210—667 








CN—1210—051 





CS—1210—660 
CN—1210—051 
CN—1110—000 





4/S 
26 
14 





CN—1110—000 








COMPUR-WERK MUNCHEN 


Spezial- Norm- 
Kamera-Modell Objektiv verschluB verschluB 


Camera Lens Special Standard 
Shutter Shutter 


Bildtafel Schmierplan 


Illustration Lubrication 
Plate Schedule 





CS—1210—671 | CN—1210—022 | CS—1210—-671 CS—1210—671 
Press 70 Xenotar 2,8/80 CN—1210—022 
CN—1110—000 CN—1110—000 





CS—1210—672 | CN—1210—022 | CS—1210—671 CS—1210-671 
Press 70 Planar 2,8/80 CN—1210—022 
CN—1110—000 CN—1110—000 











Press 70 Xenotar 4/100 CS—1210—673 | CN—1210—022 | CS—1210—671 CS—1210-—671 
CN—1210—022 
CN—1110—000 CN—1110—000 


CS—1210—674 | CN—1210—022 | CS—1210—671 CS—1210—671 
Press 70 Tele Arton 4/180 CN—1210—022 
CN—1110—000 CN—1110—000 


CS—1210—675 | CN—1210—022 | CS—1210—671 CS—1210-671 
Press 70 Sonnar 4,8/180 CN-—1210—022 
CN—1110—000 CN—1110—000 














Press 70 Rotelar 6,6/270 CS—1210-676 | CN—1210—022 | CS—1210—671 CS—1210-671 
CN-1210—022 
CN—1110—000 CN—1110—000 





Press 70 Super Angulon 4,0/53 | CS—1210—677 | CN—1210—022 | CS—1210—671 CS—1210-671 
CN—1210—022 
CN—1110—000 CN—1110—000 





Press 70 Biogon 4,5/53 CS—1210—678 | CN—1210—022 | CS—1210—671 CS—1210-671 
CN—1210—022 
CN—1110—000 CN—1110—000 


Press 70 Biogon 4,5/45 CS—1210-679 | CN—1210—022 | CS—1210—671 CS—1210—-671 
CN—1210—022 
CN—1110—000 CN—1110—000 











ST 
Aero Press Xenotar 2,8/80 CS—1210—681 | CN—1210-022 | CS—1210—671 CS—1210-671 
und Electric 70 CN—1210—022 

CN—1110—000 CN—1110—000 


Aero Press Planar 2,8/80 CS—1210—682 | CN—1210—022 | CS—1210—-671 CS—1210-671 
und Electric 70 CN—1210—022 
CN—1110—000 CN—1110—000 











_ ae —_|—_ 
Aero Press Xenotar 4,0/100 CS—1210—683 | CN—1210—022 | CS—1210—671 CS—1210-671 
und Electric 70 CN—1210—022 

CN—1110—000 CN—1110—000 





Aero Press Tele Arton 40/180 CS—1210—684 | CN—1210—-022 | CS—1210—671 CS—1210—-671 
und Electric 70 CN—1210—022 
CN—1110—000 CN—1110—000 





Aero Press Sonnar 4,8/180 CS—1210—685 | CN—1210—022 | CS—1210—671 CS—1210-671 
und Electric 70 CN—1210—022 
CN—1110—000 CN—1110—000 








Aero Press Rotelar 6,6/270 CS—1210—686 | CN—1210—022 | CS—1210—671 CS—1210—671 
CN—1210—022 
CN—1110—000 CN—1110—000 








Aero Press Super Angulon 4,0/53 | CS—1210—687 | CN—1210—022 | CS—1210—671 CS—1210-871 
CN—1210—022 
CN—1110—000 CN—1110—000 








Aero Press Biogon 4,5/53 CS—1210—688 | CN—1210—022 | CS—1210—671 CS—1210-671 
CN—1210—022 
CN—1110—000 CN—1110—000 
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Ubersichtstabelle Kamera/Objektiv/VerschluB 
Table Camera/Lens/Shutter 


Kamera-Modell 
Camera 


Objektiv 
Lens 


Spezial- 

verschluB 
Special- 
Shutter 


Norm- 
verschluB 
Standard 

Shutter 


Bildtafel 
Illustration 
Plate 


Mai 1966 


Linhof, Miinchen 


1. Fortsetzung 


Rep.-Anl. 
Seite 
Rep. Instr. 

Page 


Schmierplan 


Lubrication 
Schedule 





Aero Press 


Biogon 4,5/45 


CS—1210—689 


CN—1210—022 


CS—1210-671 
CN—1210—022 
CN—1110—000 


3/S 
7-8 
1-4 


CS—1210-671 


CN—1110—000 





Technika 70 


Xenotar 2,8/100 
Xenotar 2,8/80 
Xenotar 3,5/135, 
Xenar 4,5/150 
Rotelar 5,6/270 
Symmar 5,6/150 
Symmar 5,6/180 
Symmar 5,6/210 
Heliar 4,5/150 
Telomar 5,5/240 
Technikon 2,8/100 
Tele Arton 4/180 
Tele Arton 5,5/240 
Tele Arton 5,5/270 
Apolanthar 4,5/150 





Super Technika 9 x 12 


Xenotar 3,5/135 
Xenar 4,5/150 
Angulon 6,8/120 
Rotelar 5,6/270 
Symmar 5,6/150 
Symmar 5,6/180 
Symmar 5,6/210 
Heliar 4,5/150 

Tele Arton 5,5/270 
Apolanthar 4,5/150 





Super Technika 13 x 18 


Angulon 68/120 
Symmar 5,6/180 
Symmar 5,6/210 


CS—1307—-409 


CN—1307—000 


CS—1307—607 
CN—1307—000 


CN—1307—000 








Technika 70 


Planar 2,8/80 
Planar 2,8/100 
Planar 3,5/135 





Super Technika 9x12 


Planar 3,5/135, 





CS—1307—612 


CN—1307—000 


CS—1307—607 
CN—1307—000 





Super Technika 9x12 
Technika 70 


Sonnar 5,6/250 


CS—1307-618 


CN—1307—000 


CS—1307—607 
CN—1307—000 


CN—1307—000 


CN—1307—000 





Super Technika 13 x 18 
Kardan 18 x 24 


Super Angulon 8/165 


+_— 
CS—1307—622 


CN—1307—000 


CS—1307—607 
CN—1307—000 


30-33 


CN—1307—000 





Kardan 18 x 24 





Super Angulon 8/210 


CS—1307—623 








CN—1307—000 





CS—1307—607 


CN—1307—000 


30-33 








CN—1307—000 
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Ubersichtstabelle Kamera/Objektiv/VerschluB 
Table Camera/Lens/Shutter 


Kamera-Modell 
Camera 


Objektiv 
Lens 


Spezial- 
verschluB 
Special 
Shutter 





Rolleiflex 3,5 E3 
2380000 - 2385034 


Rolleiflex T 
2100000 - 2198999 


Planar 3,5/75 


Tessar 3,5/75 





Rolleiflex 3,5 F 
2250000 - 


Planar 3,5/75 


CS—1110—226 


mit «M-Synch, 
with synch, 
(chnejwithout .M" 
siehe/see 
CS—1112—242) 


Norm- 
verschluB 


Standard 
Shutter 


Bildtafel 


Illustration 
Plate 


Juni 1968 


Rollei-Werke 
Franke & Heidecke 
Braunschweig 


Rep.-Anl. 
Seite 


Rep. Instr, 
Page 


Schmierplan 


Lubrication 
Schedule 





CN—1110—000 


CN—1110—000 
CN—1110-010 


1-4 
4 


CN—1110—000 





Rolleiflex 3,5 
1282000 - 1298999 
1401000 - 1427999 


Xenar 3,5/75 CS—1110—230a 
Tessar 3,5/75 





Rolleiflex 3,5 
1740000 - 1787999 


Rolleiflex 3,5 E2 
1870000 - 1871999 
2480000 - 2481999 


Planar 3,5/75 


CS—1110-230b 


CN—1110—000 





Rolleicord V 
1500000 - 1583999 


Rolleicord Va 
1584000 - 1599999 
1900000 - 1943999 


Rolleicord Vb 
2600000 - 2446999 


Xenar 3,5/75 


CS—1110-231a 


mit ,M"-Synch. 
with “M*-Synch. 


CN—1110—000 


CN—1110—000 


CN—1110—000 


CN—1110—000 


CN—1110—000 





Rolleicord Vb 


Xenar3,5/75 


CS—1112-231b 


ohne ,M*-Synch, 
withouf “M*-Synch, 


CN—1110—000 


CN—1110—000 


CN—1110—000 





Rolleiflex 4x4 


Rolleiflex 3,5 
1850000 - 1868999 
Rolleiflex 3,5 E2 
1870090 - 1871999 
2480000 - 2481999 


Xenar 3,5/60 


Xenotar 3,5/75 


CS—1110—235 


CN—1110-010 


CN—1110—010 


CN-1110—020 
CN—1110—000 





CS—1110—236 


CN—1110—000 


— CN—1110—000 


CN—1110—090 


CN—1110—000 





Rolleiflex 3,5 F 
2200000 - 2219999 
2230000 - 2241500 


Xenotar 3,5/75 


CS—1110—238 


CN—1110—025 


CN—1110—025 
CN—1110-019 
CN—1110—000 


CN—1110—025 
CN-1110-019 
CN—1110—000 





Rolleiflex 3,5 F 
2200000 - 2219999 
2230900 - 2241500 


Planar 3,5/75 


CS—1110—239 


CN-11 | CN—1110—025 


CN—1110—000 


CN—1110-025 
CN—1110—000 





Rolleiflex 3,5 E3 
2380000 - 2385034 


Rolleiflex 3,5 F 
2250000 - 2290000 





Xenotar 3,5/75 





CS—1110—240 





CN—1110—010 





CN—1110—010 
CN—1110—000 








CN—1110—000 
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Spezial- Norm- ‘tdtarer (RPA 
Kamera-Modell Objektiv verschluB verschluB Bildtate! Seite 


Camera Lens Special Standard meeresion Rep. Instr, 
Shutter Shutter cts Page 
| We 


Rolleiflex T Tessar 3,5/75 CS—1112—242a | CN—1110—000 | CN—1110-000 | 1-4 | CN—1110--000 
2199000 - Spork, 


Schmierplan 


Lubrication 
Schedule 





siehe/see 
s—1110—226) 





Rolleiflex 2,8 E Planar 2,8/80 
1621000 - 1665999 Xenotar 2,8/80 


Rolleiflex 2,8 E2 Xenotar 2,8/80 
2350000 - 2357999 Planar 2,8/80 CS—1210—275 | CN—1210—000 | CN—1210—000 CN—1110—000 





Tele-Rolleiflex Sonnar 0,4/135 CS—1210-671 
2300000 - 2304499 


Weitwinkel-Rolleiflex Distagon 4/55 
‘W 2490000 - 








Rolleiflex 2,8 F Planar 2,8/80 
2400000 - Xenotar 2,8/80 Cs—1210-276 | CN—1210-000 | CN—1110-000 CN—1110—000 


Rolleiflex 2,8 E3 Planar 2,8/80 CS—1210—671 
2360000 - 2362024 Xenotar 2,8/80 














Ersatzteilunterlagen bei 
Fa. Rollei-Werke anfordern 
For documentation on spare parts, 
please write to Rollei-Werke 


Rollei 35 Tessar 3,5/40 CS—1913—205 


Rollei SL26 Vorderglied- CS—1912—205 CS—1912—205 | 9-10/S | CS—1912—205 
Wechsel-Objektive 
Lenses with inter- 
changeable front 
components 
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Ubersichtstabelle Kamera/Objektiv/VerschluB 
Table Camera/Lens/Shutter 


Spezial- Norm- 
Kamera-Modell Objektiv verschluB verschluB. 


Camera Lens Special Standard 
Shutter Shutter 


Bildtafel 


Illustration 
Plate 


Juni 1966 


SEM 
(Preciorec) 
Frankreich 


Rep.-Anl.| Schmierplan | 


Seite 


Lubrication 


Rep.instr.| Schedule 


Page 





SEMFLES SHIGE CS~1110-630 | CN—1110-000 


SEMFLEX Otomatic 


CN—1110—000 





14 


CN—1110—000 
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Januar 1972 


Ubersichtstabelle Kamera/Objektiv/VerschluB Schneider 
Table Camera/Lens/Shutter Bad Kreuznach 


Spezial- Norm- ( Rep.-Anl. 

Kamera-Modell Objektiv verschluB verschluB PIE? Seite 

Mlustration 
Plate 


Schmierplan 


Lubrication 


Camera Lens Special Standard 
Schedule 


Shutter Shutter 


Rep.Instr, 
Page 





Angulon 6,8/65 CN—1110—002 | CN—1110—000 | CN—1110—000 1-4 CN—1110—000 
Symmar 5,6/105 
Xenar 3,5/50 
Xenon 2/50 





Super Angulon 8/47 CS—1110—615 | CN—1110—000 | CN—1110—000 CN—1110—000 





Super Angulon 8/65 CS—1110—616 | CN—1110—000 | CN—1110—000 CN—1110—000 





SuperAngulon 8/90 | CS—1110—617 | CN—1110—000 | CN—1110—000 CN—1110—000 





Angulon 6,8/90 
Super Angulon 4/53 
Super Angulon 5,6/90 
Super Angulon 8/75 
Super Angulon 8/90 
Xenar 3,5/100 
Xenar 3,5/105 
Xenar 45/105 | CN—1210—051 | CN—1210-051 | CN—1210—051 CN—1110—000 
Xenar 47/127 
Xenar 4,7/135 CN—1110-000 
Xenotar 2,8/80 
Xenotar 4/100 
Symmar 5,6/100 
Symmar 5,6/135 
Tele Arton 5,5/180 
Repro Claron —_ 9/210 





Super Angulon 8/121 | CS—1210—660 | CN—1210—051 | CS—1210—660 CN—1110—000 
CN—1210—051 
CN—1110—000 
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A/Dezember 1965 


Ubersichtstabelle Kamera /Objektiv/VerschluB Sinar, Schaffhausen 
Table Camera/Lens/Shutter Schweiz 
Spezial- Norm- 


Kamera-Modell Objektiv verschluB verschluB 
Camera Lens 


Bildtafel epson Schmierplan 
: Illustration ene | Lubrication 
Special Standard iste Rep. Instr] “Schedule 


Shutter Shutter Page 





Sinar div. Objektive CS—1210—603 | CN—1210—051 | CN—1210—051 26 CN—1110—000 
Fachkamera Interchangeable Lenses CN—1110—000 1-4 








Sinar Super-Angulon CS—1210—666 | CN—1210—051 | CS—1210—660 CN—1110—000 
Fachkamera 8/121 CN—1210—051 


CN—1110—000 
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AlDezember 1965 


Ubersichtstabelle Kamera/Objektiv/VerschluB Voigtlander, 
Table Camera/Lens/Shutters Braunschweig 


Spezial. Norm- Bildtafe! _|Rep--Anl. 


hmierpl 
Kamera-Modell Objektiv verschluB verschluB . Sate | ite 
C Seecial Mustration fo Lubrication 
a rats eee Siendard Plate ep. Instr) Schedule 


Shutter Shutter Page 





Vitessa T div. Objektive in Compur-| CN—1110—030 | CN—1110-030 | CN—1110-030 CN—1110-030 
Wechselfassung CN—1110-000 CN—1110—-000 
Interchangeable Lenses 
in Compur 
Quick-Change Mount 





diverse Objektive CN—1210—051 | CN—1210—051 | CN—1210—051 CN—1110—000 
Interchangeable Lenses CN—1110—000 








Vitessa Ultron 2,0/50 CS—1110—439 | CN—1110—000 |} CN—1110—000 CN—1110—000 





Vitessa Color Skopar 2,8/50 CS—1110—440 | CN—1110—000 | CN—1110—000 CN—1110—000 








Vitessa Color Skopar 3,5/50 CS—1110—441 | CN—1110—000 | CN—1110—000 CN—1110—000 





Bessamatic div. Objektive in Compur-} CS—1110—444 | CN—1110-035 | CN—1110-035 CN—1110-035 
Wechselfassung CN—1110-000 CN—1110-000 
Interchangeable Lenses 
in Compur 
Quick-Change Mount 





Bessamatic div. Objektive in Compur- | CS—1112—444 | CN—1110—035 | CN—1110—035 CN—1110—035 
Wechselfassung CN—1110—000 CN—1110—-000 


Synchro- 
Interchangeable Lenses | Gyno 
‘ompur X 

in Compur 


Quick-Change Mount 


Ultramatic div. Objektive in Compur-| CS—1110—452 | CN—1110-035 | CN—1110-035 CN—1110-035 
Weechselfassung CN—1110-000 
Interchangeable Lenses 
in Compur 
Quick-Change Mount 








= 


Ultramatic div. Objektive in Compur-} CS—1112—452 | CN—1110-035 | CN—1110-035 CN—1110-035 
Wechselfassung CN—1110—-000 CN—1110-000 
Interchangeable Lenses 
in Compur 
Quick-Change Mount 








Bessamatic m div. Objektive in Compur-| €S—1112—455 | CN—1110-035 | CS—1112-455 | 7/S-8/S | CN—1110-035 
Wechselfassung CN—1110-035 | 22-24 | CN-1110-000 
Interchangeable Lenses CN—1110-000 | 1-4 
in. Compur 
Quick-Change Mount 
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Ubersichtstabelle Kamera/Objektiv/VerschluB 
Table Camera/Lens/Shutter 


Kamera-Modell Objektiv 
Camera Lens 


Spezial- 
verschluB 
Special 
Shutter 


Norm- 
verschluB 
Standard 

Shutter 


AlDezember 1965 


C. Zeiss 
Oberkochen 


Rep.-Anl. 


Bildtafel p 
Seite 


Illustration 


Rep. Instr, 
Plate sel 


Page 


Schmierplan 
Lubrication 
Schedule 





Topogon 
11/60 





CS—1307—-605 





CN—1307—000 





CN—1307—000 | 30-33 





CN—1307—000 
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A/Dezember 1965 


Ubersichtstabelle Kamera/Objektiv/VerschluB Zeiss-Ikon, 
Table Camera/Lens/Shutter Stuttgart 


Spezial- Norm- Rep.-Anl. 

Kamera-Modell Objektiv verschluB verschluB Bildtafel Seite | Schmierplan 
Camera Lens Special Standard Illustration Rep. Instr] Lubrication 
Shutter Shutter Plate Page Schedule 





Contaflex | und II Tessar 2,8/45 CS—1110-543 | CN—1110—000 | CN—1110—000 14 CN—1110—000 
CN—1110—020 





Super Ikonta III/IV Novar/Tessar 3,5/75 CS—1110—544 | CN—1110—-000 | CN—1110—000 CN—1110—000 





Contaflex IV Vorderglied- cs—1110-545 | CN—1110-020 } CN—1110-020 CN—1110-020 
Wechselobjektive CN—1110-000 CN—1110--000 
Lenses with 
interchangeable 
front components 





Ikoflex Ila Tessar 3,5/75 CS—1110—548 | CN—1110—000 | CN—1110—000 CN—1110—000 








Contaflex super Vorderglied- CS—1110—549 | CN—1110—024 | CN—1110—024 CN—1110—024 
Wechselobjektive CN—1110-020 CN—1110-020 
Lenses with CN—1110-000 CN—1110—-000 
interchangeable 
front components 











Contaflex super B Vorderglied- cs—1110-556 | C CS—1110-556 | 1/S—2/S } CS—1110-556 
Wechselobjektive CN—1110-024 } 13-16 | CN—1110-024 
Lenses with CN—1110-000 } 1-4 | CN—1110-000 
interchangeable 
front components 











* Contaflex super Bu. BC Vorderglied- Cs—1112-556 | CN—1110-000 | CS—1110-556 CS~1110-556 
Wechselobjektive CN—1110-024 CN—1110-024 
Lenses with CN—1110—-000 CN—1110-000 
interchangeable 
front components 








Contaflex super Vorderglied- cs—1112-558 | CN—1110-024 | CN—1110-024 CN—1110-024 

Wechselobjektive Synchro- CN—1110—000 CN—1110-000 

Lenses with Compur X 
interchangeable 


front components 
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